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WEET DAT MENSEN 
JE EEN LEUGENAAR 
NOEMEN! 


WEET DAT MENSEN 
JE EEN VERRADER 
NOEMEN! 


WEET DAT MENSEN 
JE EEN LASTERAAR 
NOEMEN! 


DAAROM IS HET DE PLICHT 
VAN DE ENGEL AZRAEL OM JOU... 
STRAF TE BRENGEN. 


DENNIS O'NEIL © tekst 
JOE QUESADA © tekeningen 
KEVIN NOWLAN © inkt 


Batman bedacht door BOB KANE 


___Het Zwaard Van Azrael pt. I 
eemetnnntnnntensmsnande 








MIJ LIJKT HET, 
MENEER DE ENGEL, 
DAT DIE KOGELS EEN 
HELE HOOP SCHADE 


EENTJE 
MEER, MIDDEN 
IN HET VOOR- 

HOOFD. 


IK DENK 
HET NIET, 
MENEER DE 
ENGEL, 


…… DE DOODSTRAF DOOR 


HET VURIGE ZWAARD! 


JE DURFT AZRAEL BEDREIGEN MET 
EEN VLLIRWAPEN? JE DENKT DAT 
GEWONE KOGELS MIJ KUNNEN... 


MIJN WOORDEN 
WAREN HARD, MIJN DREIGING 
EEN BELOFTE, 


DE KOGELS GINGEN DOOR HET 
BESCHERMENDE PAK DAT IK ONDER 
MIJN KLEREN DROEG ALSOF HET ER 

NIET EENS WAS EN BOORDEN IN 

MIJN VLEES, ; 








IK VERACHTTE MEZELF VOOR DE 
WARME GOLF VAN VOLDOENING DIE 
DOOR ME GING TOEN MIJN ZWAARD 

FLITSTE EN BRANDDE. 
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OPNIELIW SCHUDDE MIJN LICHAAM 
TOEN HET GETROFFEN WERD. MIJN 
GEKRELIN GING VERLOREN IN HET 
GEKLETTER VAN GLAS EN GEBULDER 
VAN WAPENS HET GELUID DAT VAN DE STRAAT 
BENEDEN! KLONK, TROK ME NAAR DE 
RAND VAN HET TERRAS. TROMMELG, 
HORENS, FLUITEN) HET GEHINNIK 
VAN PAARDEN, DIE HOORDE IK 
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…… DE POLITIE 
SCHAT DAT EEN 
MILJOEN INWONERS 
VAN GOTHAM OP STRAAT ga 
ZIJN VOOR DE JAAR- _ k 
LIJKSE STICHTINGS- 
PARADE, MIKE. 
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‚ NEE. 
JULLIE 
ZEGENEN. 


NEE 
MOGE DE HEILIGE 
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HÉ, IK BEDOELDE 
NIETS, EERLIJK. HOL 
JE GELD. 
va 


En 
IK ZAL JE... 
GEEN KWAAD 
LAAT ME 
EEN DOKTER 
HALEN 


GAAT HET, 











EN 


HELP EEN KEREL 
MET WAT MUNT- 
STUKJES, 
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ant 


SS 


NIET 


STERVEND. IK 
TER... ER IS ER 


HAAL EEN DOK- 
EEN OP DE UNI- 
VERSITEIT. 
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EN HIER LIG 
IK NU, STERVEND 
OP JOUW BED. 
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… EN OPEN DAN 
HET PAKJE DAT IK 
VROEGER AL BĲ JE LIET. 
HET BEVAT WAT JE 
NODIG HEBT. 











LUISTER. 

DIT MOET JE DOEN. 
DUMP MIJN LIJK ZODAT HET 
DOOR VREEMDELINGEN 
WORDT GEVONDEN. … 























…… GEWOONLIJK 
HOUD U ZICH NIET BEZIG 
MET RELLETJES, ME- 
NEER BRUCE. 


ER WERDEN 
VEERTIEN MENSEN 
GEWOND EN... 


…… VIER WERDEN 
GEDOOD, WAARONDER 
SHERRI PORT. 


DE TELEVISIESTER. 
U KENDE HAAR. 


GETUIGEN ZEGGEN 
DAT EEN ENGEL DIE 
UIT DE LUCHT VIEL, 
DE PANIEK STARTTE, 
TOEN VERDWEEN DE 
ENGEL IN DE DAAROP 
VOLGENDE HERRIE. 


VERDWIJNENDE 
ENGELEN EN PLOTSE 
DOOD. IK TREK MIJN 
BEWERING IN, HET I5 PRE- 
CIES HET SOORT ZAKEN 
WAAR Ul ZICH MEE 
BEZIG HOUDT, 
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EEN: EEN SMERIS 
VOND DIT IN EEN 


EEN PAAR ANDERE 

ZAKEN... MISSCHIEN 

EEN VERBAND, MIS- 
SCHIEN NIET. 





STEEGJE VLAKBIJ 
DE PLAATS VAN DE 
RELLEN, .. EEN 
KOGELVRIJE VEST 
VOL KOGELGATEN. 





TWEE: CARLETON LeHAH 
HEEFT EEN PENTHOLISE VLAK 


BOVEN DE PARADE PLAATS. IK VREES 


DAT IK MR. LeHAH 
NIET KEN. 


NIEMAND KENT HEM. 
HIJ I5 EEN GELDMAN 
ZONDER VERLEDEN, DIE 
HANDEL DREEF IN WAPENS 
EN EXOTISCHE MUNITIE. 


COMPUTERGESTULURDE 
RAKETTEN, LASERGESTULIRDE 
BOMMEN, TEFLON KOGELS. … 


… HET SOORT DAT â Is 
DOOR KOGELVRIJE GETUIGEN 
VESTEN GAAT. ZEGGEN DAT 
dn DE ENGEL 
NOG LEEFDE. 
GEEFT 
ONS EEN PAAR 
AANLOKKELIJKE 
CONCLUSIES. 


STEL JE DE WILS- 
KRACHT VOOR DIE 
HET VROEG OM DOOR 
TE GAAN... DE MOED. 


WAT VOOR 
MENS IS HIJ? 


NIEMAND OP AARDE 
15 BETER GEPLAATST 
DAN LW OM DIE VRAAG 
TE BEANTWOORDEN. 


DE VALLENDE ENGEL 
KWAM VAN HET APPARTEMENT 
VAN MR. LeHAH EN. 


…… HIJ VIEL OMDAT 
IEMAND BĲ LeHAH DOOR 
ZIJN HARNAS SCHOOT. 


MAAL WAAR IS, ZITTEN 
WE MET EEN NOG 
GROTER MYSTERIE, 


DAT U VAST 
MET ME GAAT 
DELEN. 


OKAY, BEKIJK 
NU DE VEST, 


HOE KAN IEMAND DIE ZO VAAK 
GERAAKT WERD, NOG LEVEN? 








JE OPENDE HET PAKJE, ZOALS JE 
VADER HAD GEZEGD. JIJZELF. ER WAS 
EEN NLIMMER OM TE BELLEN. SPOEDIG 

KWAMEN ER TWEE MANNEN OM... hé, 


hé... JE VADERS LIJK TE VERWIJDEREN. 


ER WAS OOK GELD. VEERTIG 
DUIZEND DOLLAR IN VERSCHILLENDE 
VALUTA. EN EEN BRIEF... 


JE STOPTE IN EEN 
KLEIN DORPJE, WAAR 
JE NOG NOOIT DE NAAM 
HAD VAN GEHOORD. 


DAAR WERD JE OPGEWACHT 
DOOR EEN MAN DIE WEIGERDE 
OP JE VRAGEN TE ANTWOORDEN. 
JE STAPTE IN ZIJN VOERTUIG. 


…… WAARIN STOND NAAR 
EEN KLEINE LUCHTHAVEN 
IN ZWITSERLAND TE 
VLIEGEN. 


… EN REED HAAST ZES 
UUR DOOR DE BERGEN. 


JE WAS VERWARD EN VER- 
BAASD. VIERENTWINTIG UILR 
GELEDEN WAS JE NOG EEN 
LAATSTEJAARSSTUDENT VAN € 
GOTHAM LINIVERSITY. JE STOND 
NLI IN EEN VREEMD LAND ZON- 
DER ENIG BESEF OVER... hé, 
hé... WAAROM JE DAAR WAS. 
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vn RN | 
| ML een cer ene 4 … DAAR STOND IK. 
P OPENEN. 4 j NOMOZ. JE NIEUWE 8 VAN WAT? 





WE HEBBEN ER 
GEEN ECHTE NAAM VOOR. 
WE NOEMEN HET 
& HET SYSTEEM ». 


WAT 
VOOR 
SYSTEEM? 
COMPUTERWE- 
TENSCHAP? DAT 
STUDEERDE IK 
IN GOTHAM … 





COM-PU-TERS7 


NEE, NEE, … 
hé. GEEN 
COMPUTERS. 





WAA-WAAROM 
DEED JE DAT? 


gamme 


DAT JE VADER 
EEN LEUGENAAR 


JIJ LAAT 
JE ZO SLAAN? JE 
SLAAT TERUG? 


ZELFS NIET ALS HIJ 
JE VERTELT DAT JE VADER 
LID WAS VAN EEN GEHEIME 
ORGANISATIE DIE DATEERT 
UIT DE VEERTIENDE EEUW... 


EN EEN MISLUKKE- 


LING WAS? 


OM JE TE KWETSEN, 
OM JE TE TONEN HOE 
ZWAK JE BENT. OM JE 
DE WAARHEID TE 
ZEGGEN. 


OM JE VOOR 
TE BEREIDEN AZRAEL 
TE WORDEN, … 


… EN 
DAT HIJ... hé 
VEERTIEN MANNEN, 
TWEE VROUWEN EN 
EEN ELF JAAR OUD 
KIND DOODDE? 


WAAROM 
DOE JE ME DIT 
AAN? 





EERST DE GLAZEN 
DEUR. NIEUW GLAS 
EN OMLIJSTING. WAS 
DE OUDE STLIK DOOR 
SCHOTEN? ALS DAT 

en ZO WAS... 


DE NACHT WAS 
PERFECT... DONKER, 
| KIL TKRAAKTE KH 
ZONDER PROBLEEM OP 
| RAS, 


EN HET 
KWAM VANUIT HET 
APPARTEMENT, KONDEN 

SOMMIGE KOGELS IN'DE 
OVERHANG ZITTEN. 


AFGEBROK- 
KELD METSEL- 
WERK. MET 
WAT, GELUK. 








WAAROM MELDDE 
LeHAH HEM DAN 





ENIG é 7 ) d 
SUCCES MET DE , FÁ JA. NET WAT 
MICROSCOOP? 8 Ee rd IK DACHT... 
SPOREN VAN | 


1 / ) TEFLON. 
DUS U ZET f A+ À 
HET ONDER- 
ZOEK NAAR ME- IK BEN AL BEZIG, : \ 
NEER LeHAH ALFRED. OP DIT , 
VERDER? OGENBLIK... KV er 4 


Ï EEN E | 
ee. ê NRN : | KLANKEN,.. OOK SPRAAK. | GENOEG ZIJN OM IN 
_ GERICHT, VAN ĳ d | EEN STEM-GEACTIVEERDE EEN AKTETAS TE PASSEN, 
RAAM VAN EEN BANDOPNEMER NEEMT | MR. RENARD? 
N ALLES OP WAT DE 
MICROFOON OPPIK: 
DAN ZIEN 
WE MEKAAR OP 
DE GEWONE PLAATS 
IN LUCERNO VOOR DE 
UITWISSELING. 


OUWE 
PLUMAS GAAT EEN 
MOOIE VERRASSING 
KRIJGEN, HÉ? 


MENT. HET PIKT DE 
| TRILLINGEN VAN HET 
} GLAS OP E | 


BEN JE 
ZEKER DAT 
DIE KERN- 
KOPPEN. 


… DE OLDE 
ORDE VAN DE 
HEILIGE DLIMAS. 


…… ZIJN WERK 
BEHOORLIJK 
HEEFT GEDAAN, 
HEEFT HIJ JE 
BEPAALDE ZAKEN 
Al GESUGGE- 
REERD VAN IN JE 
KINDERJAREN, 


JE HERINNERT 
ZE MISSCHIEN 
ALS DROMEN. 


Ara Cop, 


= / 


ALS DIE KLLIN- 
ZIGE LUMMEL VAN 
EEN... hé... VADER 

VAN JE. 


EN ALS IK 
DAT BEN? WAT 
DAN? 


HET SYMBOOL VAN 
DAT WAARAAN JE JE 
LEVEN ZULT WIJDEN. 
EN JE... hé... DOOD, 
ALS HET MOET. 


HET 15 HET 
ZEGEL VAN... 


HET 15 TĲD DAT 
JE ER BEWUST 
VAN WORDT. 





JE ZULT EEN 
BRENGER VAN DE 
DOOD WORDEN! 


ER AAN DE ANDERE 
KANT UIT KWAM, 
HAD HIJ NIETS 
MEER. 


HELPT 
DAT IET6? 


HET ZEGT 
ME DAT ER IETS 
ONTBREEKT. 


DE KANS OM HET ZWAARD TE 

VINDEN WAS KLEIN. GETUIGEN 
ONDEN! ZICH! VERGIST. HEBBEN. 
EN ZELFS ALS DAT NIET 5, 
HAD: DE POLITIE ELKE ER 
VAN HET STEEGJE DOORZOCHT. 


DAAT 


…… GETUIGEN ZEG- 
GEN DAT, TOEN ONZE 
GEVALLEN ENGEL EEN 

STEEG IN LIEP. 


HET ZWAARD, 
NATUURLIJK. EN 
WE ZOUDEN HET GRAAG 
VINDEN... ER IS ALTIJD 
EEN KANS OP VIN- 
GERAFDRUIKKEN. 


MAAR 
HET FEIT DAT HIJ 
EEN ZWAARD ROND 
ZWAAIDE. IK ZIE 
NIET HOE DAT... 











a 


WEG. ZOALS 
GEWOONLIJK, 


HIJ KAN 
JE, SNELLER DAN 
WIE OOK, EENZAAM 
LATEN VOELEN. 


| TOEN DE GEVALLEN: 
ENGEL ER | 


LANGS HOLDE, 


KELDERLLIIK. 
SLOT. MAAR HET 
OT I5 PROPER, 


HANG RC 
DUS HET KAN OPEN 


GEWEEST ZIJN... 





\ BINGO. VAN BIJ 
NDE EERSTE POGING. 


® … KUNT \ 
HET | TIJD, VANDAAG, er | … WETEN DAT 


OM JE IN TE WIJDEN IN LS JE DAT DOET NNNL JE AL WEET... 
HET... hé. SYSTEEM. NW ate hai SSN 


EEN SOORT INSIGNE. 
ME NIET BEKEND. … 
MAAR DAT KAN 
GEWOON BETEKENEN 
DAT IK HET NOOIT 
EERDER ZAG. 


\ BEGIN MET 
TEMAND i NAAR HET ZEGEL 
ANDERS KAN q TE KIJKEN. WEET 


HET WEL GE- DAT JE... 


ZIEN Heogen Jd | 


…… AL WAT JE 
MOET WETEN... 


‚… OM DE ENGEL 
TOE TE LATEN TE... 4 
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JE WERD SINDS 
JE KINDERTIJD AL 


HOE DEED IK VOORBEREID. 


DAT? HOE WIST 
IK DAT? 


JE... hé... VADER 
DEED ZIJN WERK GOED. 


IK BEN NL 
EEN HARDE 
JONGEN? 


MAAR JE BESEFTE DIT 
NIET. DE KENNIS ZAT 
ONDER HET OPPERVLAK 
VAN JE ZIEL. 


DAT I5 DE 
MANIER VAN HET 
SYSTEEM. 





NEE. NOG NIET. JE 
HEBT VAARDIGHEDEN 
EN KENNIS. MAAR JE... 
hé LICHAAM I5 SLAP 
EN SLOBBERIG. 


OLS SLE EEND 


OOIT, VOOR DE 
KOGEL VAN EEN GEK 
HAAR RUGGENGRAAT 

VERBRIJZELDE, WAS ZE 
BARBARA GORDON. 


IK DENK DAT ZE NU 
IETS WILT DELEN. 


…… DIT SYMBOOL /S5 
VAN DE OUDE ORDE 
VAN DE HEILIGE DLIMAS, 
DIE BLIJKBAAR OP- 
HIELD TE BESTAAN 
IN DE 157 EELIW, 


JE GEEFT 
ME ECHT GEEN 


DE ORDE BEGON ALS 
DEEL VAN DE TEMPELORDE, 
ER WAS EEN OF ANDERE 
INTERNE ONENIGHEID EN 
EEN HOOP RIDDERS GIN- 
GEN WEG EN VORMDEN 
HLN EIGEN GROEP... 





DE BERGEN 
ZULLEN DAT 
VERHELPEN. 


sk dà 


end 


NU NOEMT ZE ZICHZELF 
ORAKEL. ZE ZIT IN EEN 
GROOT INFORMATIECEN- 
TRUM EN WAT ZIJ NIET 
WEET... 


HET KOSTTE ME 
EEN HALVE DAG OM 
7E VINDEN. 


…… GENAAMD NAAR HLN 
LEIDER, DUMAS, DIE NIE- 
MAND ANDERS ER OOIT 
VAN BESCHULDIGDE EEN 
HEILIGE TE ZIJN TROLI- 
WENS, WEL, ZE VOCHTEN 
INDE KRUISTOCHTEN. … 




























…… HADDEN NOG EEN RUZIE 
MET DE LEIDERS..… MOEILIJKE 
BENDE..…. EN WERDEN STIN- 









IK VRAAG ME AF 
OF ZE NOG BESTAAN. 










KEND RIJK DOOR PLLINDE- DAT ZOU HET ZWAARD 
RINGEN EN OORLOGSELUIT. EEN THEORIE IS DAT VERKLAREN. … 
TOEN VERDWENEN ZE. ZE NAAR ZWITSERLAND 
GINGEN, HUN BUIT IN BAN- 
KEN ONDERBRACHTEN EN 
NOG LANG EN GELUKKIG 










LEEFDEN. 





HEM | 
MISSCHIEN 
OOK. 


FASCINEREND 
VERHAAL. 





ENIG IDEE 
NAAR WAAR ZE 
VERDWENEN? 






EN JE GROOTVADER 
EN JE OVERGROOT- 
VADER EN ZO VERDER 
VOOR MEER DAN 
TWINTIG GENERATIES. 













…… JE ZEGT DAT 
MIJN VADER EEN SOORT 
BEUL WAS? 












MAAR ZE WAREN GEEN... 
hé. BELLEN. ZE WAREN 
WREKENDE ENGELEN. 











ZE KLEEDDEN ZICH 
ALS AZRAEL EN GEDROE- 
GEN ZICH ALS AZRAEL … 













IS DAT ZO 
EN DOOR OP HEM TE MOEILIJK TE BE- 
LIJKEN EN'ZIJN TAKEN GRIJPEN? 


TE VERRICHTEN, WERDEN 


\\ 


JikvauaN 


N 
NEN 


í IT Sas 


AN 


Ord 


\ 
EN 


OMDAT 
ZE EEN PAKJE 
AANTROKKEN? 
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DE BAZOOKA'S 


Nt 

NN 

Ee 
/ 
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blad 


AR 


… ZIJN KLEIN 

GENOEG OM IN ii 
EEN AKTETAS AAN 

7E DASSEN, ) AD MONSIEUR LESCALILT? 
a WE ONTMOETTEN MEKAAR 

OP DE GEBRLIJKELIJKE PLAATS 

IN LUCERNO VOOR DE UIITWIS- 

SELING. OUWE DUMAS GAAT 

EEN VERRASSING 
BELEVEN, HE? 


ALFRED... IK MOET DE GROTE 
JET IN EEN UURTJE KLAAR HEBBEN. 
STEL EEN VLUCHTPLAN OP VOOR 
LUCERNO... EN ZORG DAT DAAR EEN 
HELIKOPTER KLAAR STAAT. 


BANT 


/ 
5 


NNAYPVATDIE 


k4 
belle) 


… VOLGENS INTERPOL I5 | : … EEN CHEMISCH EXPLOSIEF DAT 

LESCAULT EEN VERFIJNDE DIEF | \ aa HAAST ZO KRACHTIG 15 ALS EEN 

DIE WAPENPLANNEN STAL VAN EEN ee ak 2 zz KLEINE ATOOMBOM, ONTWORPEN 
WEST-DUITSE MAATSCHAPPIJ... ï 


EEN ECHT 

KERSTCADEAUTJE 

VOOR TERRORIS- E VAN DMGE 
TEN, HÉ? VERBINDT... 


KE 


… HEM MET 
DE ENGEL, 


IK DACHT 
DAAR GAAN WE. p gt DAT U HET NOOIT 
FASTEN SEAT BELT, Bb GING VRAGEN. 
ALFRED. 1 









…… OF IK MIJN VRIEND 
LeHAH HIER OF IN PARIJS 











HERR LeHAH WAS 
HIER DIESE MORGEN. 












MOEST ONTMOETEN. ease 
É - A … ALLICHT 
TER NOORDEN... ONS DS NAAR DAT KLEINE 
een! DORPJE. 
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F4 
Es 
AN 
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a" Gl 
Nen 





KIJK... DE VORM VAN 
DAT CHALET, DE LIJN 
VAN DE BOMEN EN 
HET HEK... 












LOGISCHE 
VERONDERSTEL - 
LING, MENEER BRUCE. 
TENZIJ HIJ ERGENS 

ANDERS NAAR- 
TOE GING. 










… ZE VORMEN HET 
SYMBOOL VAN DE 
ORDE. VAN DUMAS. 







WE LANDEN 
NAAST HET 
CHALET. 






NU TESTEN WE Ze GEEFT NIET. 
DIT UITSTEKENDE KAN NIEMAND HOUDT 4 
WAPEN! è ME NL NOG Lj 
/ G> 
: / 


AJ 


… ALS IK 
EEN ENGEL 
BEN, WAAROM 
HEB IK DAN EEN 
KOGELVRIJE 
VEST 
NODIG? 


STIL, HOOR JE DAT? 4 
EEN VLIEGTUIG HIER 5 LeHAH..… 
RECHT BOVEN. ) EEN HELIKOPTER. 


„is 











N/ 


DE CHALET VERDWEEN 
IN EEN LICHTELITS. 


EN EN 










ad 
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EEN MOMENT LATER WERD 
__ DE LUCHT ONDER ONS EEN 
KWADE VLIST DIE OP ONS 
KLEINE VLIEGTUIG SLOEG. 


DAN HET GELUID... EEN 
GEKRAAK DAT EEN GEBRUL 
WERD. HET GELUID VAN EEN 
VERSPLINTERENDE WERELD. 


WE WERDEN OMHOOG 
GEGOOID EN ROND GEDRAAID 
EN HULPELOOS OPGEHANGEN 
TUSSEN DE OGENBLIKKEN, 


Ge 


| _X | | \ \ P 
Ó \ À L ü NN N | / \\N Kk @ y 
\ | p N hi Eh 3 XN \, 
n U | h/ N | 


INN 
KNA 


Wy H, ì V 
Ap 


dn 










8 
1 1, 
if 

fy 


(, 





DENNIS O'NEIL > tekst 
JOE QUESADA © tekeningen 


KEVIN NOWLAN © inkt 


Batman bedacht door BOB KANE 
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py, 


‚… EN DOOR DE 
DUIZELING MOET L.… 





WEET Ul WAT ER GEBEURD > 
IS, MENEER BRUCE? <- | JA. NET TOEN WE GINGEN 
LANDEN, ZAG IK HET ZON- 
LICHT WEERKAATSEN OP 
METAAL, OP EEN BERGRI- 


DAAD. HOE LANG | te CHEL BOVENOP DE. 
DUTTE IK? ' 








‚… BERG, HET LEEK OP IEMAND DIE 
EEN BAZOOKA RICHTTE. IK VERWED 
ER HET WAYNE'S FORTUIN OP DAT 
DIE IEMAND LeHAH IS. 


EEN GEKKE IK VERONDERSTEL 


DAT ER GEEN REDEN IS OM 
DE OVERBLIJFSELEN VAN 
ONZE BESTEMMING TE 
ONDERZOEKEN. 


WELKE OVERBLIJF- 
SELEN? ER IS ENKEL 
ROOK OVER. NIEMAND 

IN HET HUIS IKAN. … 





AAD AAL AEEA JLOLELILMELETADDLGEOOEGELALOD NELE 
el EE 


SA 


if 
NSZ 


| … DIE ONTPLOFFING | 
OVERLEEFD HEBBEN. | 


IS DEZE 
PLAATS? 


EEN 
ONDERGRONDSE, … 
hé OVERLEVINGS- 
KAMER. IN AMERIKA 
ZOU MEN HET EEN 
& FALL OUT SHEL- 
TER » NOEMEN. 


WAAROM 
DUWDE JE ME 
HIERIN? 


BOMBARDEERDE 
ONS. ALS IK NIET 


SNEL HAD GEREA- 


IK HOORDE EEN GEERD, WAS 


VLIEGTUIGMOTOR, 


| TE DICHTBIJ. ER ZOU 


GEEN VLIEGTUIG IN 


hk DEZE VALLEI MOGEN 


JA. ONZE ORDE 
OVERLEEFDE 
hé. GEEN ZESHON- 
DERD JAAR DOOR )_) 
ONVOORZICHTIG 
TE ZIJN. 
N \ @ 4 


ee 


… NAAR 
HIER KOMEN! 








IK VERONDERSTEL 
DAT WE NIET METEEN IN 
GEVAAR ZIJN, MENEER 

BRUCE? 


HELEMAAL 
NIET, ALFRED. 


ONS ENIGE PROBLEEM ZAL 
ZIJN UIT DEZE VALLEI RAKEN. 
IK HEB EEN PAAR SNEELW- 
SCHOENEN GEKNUTSELD MET 
NATTE TAKKEN EN ELEKTRICI- 

TEITSDRAAD VAN DE 
HELIKOPTER... 


…… EN DAAR ZOLIDEN 
WE MOETEN KLINNEN 
MEE STAPPEN. 


EENDER 
WELKE BOYSCOUT 
ZOU GROEN ZIEN VAN 
JALOEZIE, 


IK VERONDERSTEL DAT 
WE GEEN HLILP MOETEN 


VERWACHTEN VAN DE 
HEREN IN DE ANDE- 
RE HELIKOPTER. 


JE ZAG HET OOK, 
HÉ? RAAKTE WEG 
NET VOOR DE SNEEUW 


DIE RICHEL BEREIKTE 
WAAR HIJ STOND... 


TOEN WERDEN WE DOOR IETS 

GETROFFEN. MISSCHIEN EEN | 
_ KLEIN ROTSBLOK DAT VOORDE || 
SNEEUW WERD MEEGESLEURD. | 


DE LAWINE ZAT AL OVER 
ONS TOEN ONS VLIEGTUIG | 
DE LUCHT IN GING, 













Î 
| _ ZE WIND HUILDE EN GIERDE 


___BOVEN HET GERAAS VAN DE 
MOTOR. EN AL DAT VRESELIJK Pp 


KABAAL LEEK EEN... 


„… EN DE HELIKOPTER VIEL 


EN ZAKTE DOOR DIE HUILEN- 
DE WITTE 


DE FURIE NAAR DE WI 
___AFGROND BENEDEN EN... 


…. EN TOEN ZAG 

#9 | IK EEN GELAAT IN 

DIE MAALSTROOM 
VAN WIT... 






E 
B ENIK 





NR 
WE BOTSTEN EN ROLDEN _{M 





EN PLOTS WAREN 8 
WE HORIZONTAAL EN. 
| ALLES WAS NORMAAL. | 



























MAAR WE HADDEN ZN ee NU ZIJN WE VER 

SCHADE OPGELO- > N : VAN ONDERDAK WANNEER 

PEN. EEN PAAR PH DE NACHT VALT. MORGENOCH- _K VERTEL JE ME 
KILOMETER VERDER En 8 \ _ TEND KLINNEN ONZE LICHAMEN \ DIE ZAKEN? IK 

WAS HET VLIEG- pe SS NED À HIER LEVENLOOS EN STIJF 

TUIG NIET LANGER AS VSN BEVROREN LIGGEN 

ONDER CONTROLE. RET 

HET SCHUDDE EN 

SCHOKTE... 


JIJ? MISSCHIEN 
SPREEK IK NIET TOT 
JOU. MISSCHIEN RICHT 
IK MIJN WOORDEN 
TOT. 


NATUURLIJK MIJN WAAR- 


BEN JE DAT. N DIGHEID BEWIJZEN? 
| HERKENNEN. & MIJN TROUW? ZEKER, 
An GROTE BIS, 


HÉ? JE WILT DAT 
IK JE DIENAAR BEN? HET 
ZOU ME EEN EER ZIJN, 
GROTE BIS. 


BEDANKT 
DAT? BEN JIJ DAT JE ME VAN DE 
DOOD REDDE, 














JE BENT IN 
SHOCK DOOR DE 
CRASH. JE SPREEKT 
TOT DE WIND. 





JE BEVEELT, 
GROTE BIS, 

















NEEM MIJN PARKA. DOE HEM OVER 
DE JOUWE. HIJ ZAL NIET GOED DICHT 
GAAN, MAAR HET ZAL HELPEN. 







IK VREES DAT 
WE NIET IN DE BE- 
SCHAVING RAKEN VOOR 
HET DONKER, MENEER 
BRLICE, EN DAN... 








ZONDER 
VUUR OF BE- 
SCHUTTING 
KLINNEN WE 
IN PROBLE- 
MEN ZITTEN, 














IK HEB EEN ANDER PAK. DAT 
WAT IK ALTIJD DRAAG ALS DE 
KANS ER IN ZIT DAT WE ÉCHT 
KWADE KERELS ONTMOETEN. 













DIT MODEL 15 GEMAAKT 
VAN GEÏSOLEERD KLINST- 
VEZEL MET VERWARMINGS- 
ELEMENTEN OP BATTERIJ. 







VERKEERDE GEOLOGIE 
DAARVOOR. NEE, HET 15 
DOOR MENSEN VEROOR- 

ZAAKT... MISSCHIEN 
EEN OF ANDERE KNAPPE 

MANIER OM SNEEUW EN 

IJS KWIJT TE RAKEN... 


EEN HOVER- 
F 


IETS ANDERS 
LAAT DE GROND 
SCHUDDEN. … 


MENSEN MET 
ANTWOORDEN. 























BEKIJK 
HEM! HIJ 15 
EEN DEMON! & 
MISSCHIEN WIL je 
HIJONS GEEN Mk & 4 ZET HET GE- 
K D.. 2 LAAT VAN AZRAEL 
OP EN... 


ji LED), 


A 
/ 


PN 


GE 
PEEL 





ER KOMT GEEN 
NLIMMER TWEE. 


HET ZWAARD. …! 
GEBRUIK HET... hé 
ZWAARD! 


TOT NU TOE WAS 
HET EEN SPELLE- 
TJE. HAAL DAT _ || 
| DING BOVEN EN HET | 
WORDT MENENS. _ ff 








GEEN SNEEUW- 


rij 
ue 
DZ 

‚3 
Ë< 
4% 
OZ 
Eu 
Rn 


AN Ne | RN FU ss 
U « ee € 





via 


HET GAAT WEL... BUITEN EEN GIGANTI- 


SCHE HOOFDPIJN. DE VOERING VAN MIJN 
KAP BESCHERMDE ME VOOR HET ERGSTE. 


D 


WIE DIE HOVERCRAFT ONTWIERP, 
IS EEN GENIE. DE MOTOREN ZIJN ZO 
STIL DAT IK HEM NIET HOORDE KOMEN. 


ud 


| 


(NN 


C 


dr 


AS 


(7 
( 


N(((p, 
AAN 


se 
À N S Es AE 3 
N IN 2 (8 EN 5 
SS 
Î DAN 


DE WIND RAASDE. … 

EN U WAS VRIJ DRUK BEZIG. 
DE KEREL MET HET ZWAARD, 
WEET U NOG WEL? IK VERONDER- 
STEL DAT Ll BESEFT 
DAT WE DE VERKEERDE 
RICHTING UITGAAN? 


SS ED 





IK WIL KIJ- 
KEN WAT DAAR 
BENEDEN IS. 





ZOALS IK. hé 


N\ HOOPTE, ZE GAAN ONZE 


SCHUILPLAATS IN. 





ROM 
GOED? 


WAA 
15 DAT 
DA 
Ns %% DE HELE KAMER ZIT VOL... 
hé... SPRINGSTOF, UITGE- 
RUST MET EEN OP AFSTAND 
BEDIENDE ONTSTEKING. 


DE GEHEIMEN VAN DE ORDE 
MOGEN NIET IN ONZUIVERE 
HANDEN VALLEN. 


…… ZAL DE SCHUIL- 


| PLAATS EN AL 
\ KNOP INDRUK WAT ER IN ZIT... 
da hé VERDWIJNEN. 


DE HELE NACHT GING IK DOOR HET 

HELSE, WITTE LANDSCHAP, DOODOP 

EN VERKLELUMD. MAAR JE WAS BĲ 
ME, DUS IK WAS NIET ALLEEN: 


| TOEN IK WAS UITGERUST EN 
MEN HERSTELD VAN MIJN BEPROE- 


‚…… EN TERUG OP MIJN 
KAMER BEGON IK MIJN 
UITRUSTING TE MAKEN, 
DE VOLGELINGEN VAN 
AZRAEL DIENEN HEM 
DOOR ZIJN KLEREN 
AAN TE TREKKEN? 


GOED ZO. TK ZAL 
JOL, AZRAELS GROOT- 
STE VIJAND, DIENEN DOOR 
MEZELF TE KLEDEN MET 
DE UITRUSTING VAN, 











… DE MESSEN 
SCHUIVEN UIT DE 
MOUWEN EN BLIJVEN 
VASTZITTEN ZODAT 
JE ZE NIET VERLIEST. 


€ 


ss 5 


DE STOF 15 KOGELVRIJ 
EN VULIRVAST. EN 


JA, HET IS 
GOED... EEN ECHTE 
VERBETERING. 


NET ALS HET 
ZWAARD DAT 
JE VERLOOR, 
KRIJGEN DEZE 
VUUR UIT EEN 
MODULE IN 
HUN BASIS. 


MAAR DE 


VLAM KAN 
ZICHZELF 


HOUDEN. 





JE ZULT EEN 
GEWELDIGE, 
hé. ENGEL 


D 
FN i JE WEET DAT ONZE ORDE ZESHON- 
DERD JAAR GELEDEN UIT DE MAAT- 
„ 


SCHAPPIJ VERDWEEN. WE HADDEN 
je GROTE RIJKDOMMEN VAN ONZE JAREN 
IN DE KRUISTOCHTEN... RIJKDOMMEN 

DIE WE GOED BEHEERDEN TOT ZE 


WAAROVER GAAT GIGANTISCH WAREN... OF ZIJN. 


Ee | 
a u DIT ALLES? 


WE GEBRLIKTEN DIE 
VOOR WAT WIJ GOEDE 
ZAKEN MEENDEN. EN WE 
BESCHERMDEN EN VOED- 
DEN ONZE LEDEN, TENZIJ 
ZE... hé ONS VERTROU- 
WEN BRAKEN. DAN WERD 


… GESTUURD OM fee 


TE STRAFFEN. & 
DIE MAN DIE... 
SON MIJN VADER VERMOORDDE. 
Ennes DIE LeHAH..… 


/ 
r Íl 
$ CS ' "08 


dh. 


\ 


) _ HIJ PLUNDERDE ONZE 
ZWITSERSE REKENINGEN 
EN GEBRUIKTE HET GELD 
OM ZIJN EIGEN WAPEN- 
HANDEL OP TE BOUWEN. 
IK VERNAM HET MAANDEN 
GELEDEN EN STUURDE. 

hé… AZRAEL, 


… OM MET HEM 
“AF TE REKENEN. 
hrm 





Nel 
MAAR IK ì … EN ZO HAD DE ORDE GEEN 
VERLOOR MIJN WAPEN VAN ANGST OM TEGEN ME TE 
GELOOF, HEER GEBRUIKEN. IK WIST DAT ZE EEN AZRAEL 
BIS. GINGEN STUREN. EN IK MAAKTE ME ENEN, E gen 
y Se Ni OF IETS DERGE- 


5 LIJKS, ZAL... 


… DE ANDERE LEDEN VAN DE \ IK WEET WIE ZE ZIJN EN 
ORDE BEDIENEN. WANT HIER IS WAAR ZE ZIJN EN SPOEDIG 
IETS DAT ZIJ, MET AL HUN GEHEIM TR e z ZULLEN ZE ALLEN DOOD 
1, DOEN, MISSCHIEN NIET L ZIJN EN HUN RIJK- 
2 __ BESEFFEN... N DOM ZAL... 


RS 
el 


… ZE ZIJN 
TE WEINIG IN AANTAL 
GEWORDEN. ER ZIJN ER 
NOG GEEN DOZIJN OVER, 
VERSPREID OVER EEN PAAR 
STEDEN IN ELIROPA EN 
AMERIKA. 








WANT IK ZIE NU ZO DUIDE- i " IK WAS 
LIJK DAT MIJN VERTROUWEN MIS- Bl ) FOUT JOU NIET 
PLAATST WAS. IK WAS NIET : \ A TE DIENEN 

FOUT TE DIENEN. … 


…… VAN MIJ ZIJN, 
HEER BIS... VAN MIJ 
EN VAN JOU, 














EEN 
CHOCOLADE 
FAJITA ZOU BAR- 
BAARS ZIJN. 


TERWIJL JIJ VOOR 
JAGER SPEELDE, 
VOND IK OOK EEN 

PAAR NUTTIGE 
SPULLEN. ZOALS 
DEZE RADIO. HIJ 
5 AFGESTELD OP 

EEN SATELLIET. 


IK VOND EEN BLITAAN- 
BRANDER EN EEN GROTE VOOR- 
RAAD ETEN IN BLIK EN DIEPGEVROREN, 
DUS WAS IK ZO VRIJ ONS EEN 
FAJITA SPINAZIE TE MAKEN. 


EEN FAJITA SPINAZIE? 
IN ZWITSERLAND? IK ZOU 
CHOCOLADE VERWACHTEN. 


GELOOFT DAT 
DE ORDE NOG 
BESTAAT? 


HET BEGINT 
HET ENIGE 

ANTWOORD 

TE ZIJN DAT 
STEEK 


… WETEN WE WIE 
TOT DE ORDE VAN DE 
HEILIGE DUMAS HOORT, 


LS LN 
ALS WE KUNNEN 
TE WETEN KOMEN 

WIE ONTVANGT 
WAT VAN 
HIERUIT WORDT 

N 


GOEDE FAJITA, 
BLIJ DAT JE GEEN 
CHOCOLADE NAM. 


HIER 16 MIJN GROTE 
MISSCHIEN ONTDEKKING. EEN BOM. 
WAS HET TOCH 
BEDIEND VAN OP AF- 
EEN VERGISSING. 
STAND EN DE ONTSTEKER 
DE CHOCOLADE HAD [5 AAN GEZET. TEMAND 
KUNNEN LUIK- , 
PROBEERDE ONS OP TE 
BLAZEN... ALLICHT DIE 
TWEE IN DE HOVERCRAFT. 


EN WAAR- 
OM ZIJN WE NIET 
OPGEBLAZEN? EEN LOSSE DRAAD, 
MISSCHIEN LOS GEKO- 
MEN DOOR DE ONTPLOF- 
FING VAN HET CHALET. 








HET LIJKT 
DAT IEMAND ONS IN 
BESCHERMING 


DLUMAS GEEN 
ÉCHTE HEl- 
LIGE IS. 





DAN IS HIJ 
MISSCHIEN 
EEN ZONDAAR 
DIE NIET VAN ff 
BOMMEN 
HOUDT, 


HIJ DRAAIDE ZICH 
OM EN WE WORDEN 
BEDREIGD DOOR 
BIS... ZIJN ERG- 
STE... hé. VIJAND. 





HIJ KEERDE 
ZICH AF VAN 
ONS. 


8 
NS 
S 
* 


NIETS WAT JIJ OOIT LEERDE. HET OVER- LeHAH WAS ONZE SCHATBEWAARDER. 
LEEFDE OMDAT ER NIET WERD OVER GEZANIKT IN DIE FUNCTIE IS HIJ DE ENIGE... hé 
OF VERVORMD DOOR ELKE STRAATPREDIKANT. { DIE NOG LEEFT, BUITEN MEZELF, 
DIE HLN NAMEN EN ADRESSEN WEET. 


HIJ ZAL ZE PRO- 
BEREN DODEN. 
HIJ ZAL FALEN. 





Mk \ 8 We HIJ ZAL 
WAT VOOR (NN \ , 9 nr ZELF GEDOOD 
THEOLOGIE 15 DIT 5 | WORDEN. 
DE ANDEREN VAN p on a SS 
DE ORDE VINDEN. % Ô $ 





# 
RENK 


EC IEREER 


…… JA, JA, WE 
MOETEN MORGEN 
SAMENKOMEN. 


DE ZIEKE BROE- 
DER I5 BEDLEGERIG. 
DUS ZULLEN WE HEM 

BEZOEKEN. 


/ 


MAAR WE MOETEN OPSCHIETEN. IK KON GEEN VAN DE 
BROEDERS TELEFONISCH BEREIKEN BEHALVE DEGENE DIE IN 
DEZE STAD WOONT. HIJ LIGT ZIEK IN HET HOSPITAAL. 


WE ZORGEN VOOR ZIJN. 
hé. VEILIGHEID EN 
ZOEKEN DAN DE ANDERE. 


IK WAARSCHUWDE ZE NIEMAND 
TE ZIEN... ZELFS DE TELEFOON NIET 
OP TE NEMEN... TOT ZE MET MIJ 
GESPROKEN HEBBEN. 


IK HOOP DAT JE 
MIJN SLIMHEID WAARDEERT, MIJN 
HEER DEMON BIS. IK BELDE ALLEN DIE 


TOT DE ORDE HOREN EN VERTELDE 
ZE OVER HET KWAAD DAT 
ZE NADERT. 














NL GEBRUIKEN WE DIT 
DING OM HULP TE ROE- 
PEN VOOR DIE ONFOR- 
en, - TUINLIJKE KLLUINGEL 
IK KON IN CONTACT Z BRUCE WAYNE EN ZIJN 





KOMEN MET EEN HOOP Á f ONVERVAARDE BUTLER. 
MENSEN DIE WAYNETECH /á p : 

EEN GUNST SCHULDIG 

ZIJN EN HEB EEN LIJST 

VAN IEDEREEN DIE DE tel Eje 

SATELLIETVERBINDING ER ZIJN ER NIET VEEL... 5 Va OREN A 

F3 EEN DOZIJN ONGEVEER. A EE 
DE HEILIGE DUMAS. E00) 


an man Zer TIO dl 4 ANAND? 


IK KAN BETER EEN 
PLAATSJE VINDEN OM MIJN 
AZRAEL PLUNJE AAN TE TREKKEN. 
JE VRIEND KAN BESCHERMING 
NODIG HEBBEN. 














agf 


DE REGELS VAN Á(/ 
DE ORDE ZIJN DAAR - 
ERG STRIKT IN. 








SR, 


Á ij Á 
Ld 8 el nt Pd nf 


VLUG! DE KLEREN 
VAN AZRAEL,.. TREK 
ZE AAN/ 








Wordt vervolgd. 
a: ej zen End ee - 





KOGELGATEN 
IN HET PAKJE 


JA. NEGEN 
MILLIMETER. 


DÉJÂ VU, ALFRED. 

DIT JOCH KOMT OP 

DE STRAATSTENEN 
TERECHT. 


HIJ 165 HET... - 
DE JONGEMAN MET (MRP s ek 
WIE IK IN DE BER- 7 - 
GEN VOCHT. DIE HET pr 
eneen ENGELKOSTUUM keen 


& … NET ALS DE EERSTE 

AZRAEL OP DE PLAVEIEN 
VIEL IN GOTHAM, EEN _f 

PAAR DAGEN GELEDEN. » 


MISSCHIEN OM 
DEZELFDE REDEN. 


ZORG JIJ VOOR 
DE JONGEN. JE BENT, 
DAAR GOED IN. 


IK ZORG VOOR 
WIE HEM NEER- 
SCHOOT., 


JIJ? 
NIET JE ALTER 
EGO? 











MENEER 
BRLCE. 





DENNIS O'NEILL « tekst 
JOE QUESADA © tekeningen 
KEVIN NOWLAN «© inkt 


Batman bedacht door BOB KANE 


JE MOET NET DE STRAAT, 
INGEKOMEN ZIJN, TOEN DE 
JONGEN DOOR HET RAAM 
VAN HET HOSPITAAL VIEL. 


Azrael 
IN Y 


NS 
TEVEEL MENSEN 


IN DE BUURT OM 
VAN PAKJE TE VERAN- 
DEREN... EN NIEMAND 
KENT HIER TROUWENS 

BRUCE WAYNE. 


k JE KWAM IN DE GANG VAN 
/ HET HOSPITAAL NET TOEN. 


…… IK MET DE DWERG 
GING AFREKENEN. 


4 


WS wt é 


IK BESLOOTTE 4 
VLLICHTEN TOT IK DAAR- — 
OVER KON OORDELEN. 


HET WAPEN 
WERKTE NIET, HAD 
DIT EÉN BETEKENIS? 















IE 


NIETS, 
OPSLAGKA- 
MERS. … 








En 
JE GING VOOR- 
ZICHTIG BINNEN. 
AS 
7 PN 
| ( } 
| 
| 
| 
| 
| 








JE MOET IETS 
GEHOORD HEBBEN. 








DE FLES ZAT 
VOL ETHER Of 
IETS DERGELIJKS. 
DE WALMEN 
TASTTEN JE AAN. 








B \ en N 
| SNN dE N 
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verotssivc! ijf 


Band 





| 


Che 


Eze 


A DRE 





STA DAAR NIET 
TE GAPEN, OUWE DWAAS, 
DEZE MAN MOET NAAR EEN 
ANDER ZIEKENHUIS. 
HELP ME, 


IK WAS IN EEN IK VOELDE 
ZIEKENWAGEN DAT IK ME 
GEKOMEN EN ;N è MOEST HAAS- 
HAD DIE IN EEN m , WANT... 
STRAATJIE ACH- 

TERAAN HET 

GEBOLIW 
GEPARKEERD. 


WIST DAT DE POLITIE EN DE HOSPI- 
WAKERS ME AL ZOUDEN ZOEKEN. 


MAA 
WAAROM 15 
HIJ NIET... 








TOEN IK DE STRAAT OP DRAAIDE, ZAG IK DE JONGEN 
OP DE STENEN LIGGEN. WAS HIJ DOOD? HAAST ZEKER, 





Dn MM, 





OP DAT MOMENT: 
MOET JE DEELS 
WEER BIJGEKOMEN 


ZIJN: JE SCHOPTE 
DE DEUR OPEN EN... 





Walden 


SAAN 
| dhaalì / 
hd nh 





/// 
A, 


. 
Ed ze 
mn 


IN TIEN MINUUTIJES WAREN 
Ì WE DE STAD UIT EN OP HET 
PLATTELAND. IK STOPTE. … 





…… EN SPOOT EEN DRUG 
IN DIE JE MEDEWERKING 
GING VERZEKEREN. 


OM JE TE LATEN 
WETEN HOE HOPELOOS JE 
TOESTAND WEL IS. 


…… HEM IN HET 
HOSPITAAL BRENGEN? DE 
JONGEN WERD. 


… NEERGE- 
SCHOTEN, HIJ HEEFT 
METEEN MEDISCHE 
HULP NODIG. 





WIL JE ZO GOED ZIJN DIE MIJN WOORD. 
DOLK VAN MIJN KEEL TE HALEN. ALS DAT NIET VOLDOENDE 
HET VERSTROOIT ME. IS, KAN IK Ul VERZEKEREN 
DAT IK UW MEDEWERKING 
NODIG HEB. 


WAT VERZEKERT 


PROBEREN? 


pr 8 \ 


k Deen 
CSN 


ze 


MIJN WERKGEVER 
IS GEVANGEN. IK HEB 
REDENEN OM AAN TE 
NEMEN DAT U ME KLINT 
HELPEN HEM TERUG 
TE VINDEN. 





OPMERKELIJK. AAN DIE KNELIZINGEN 
| \ , : TE ZIEN WERD HIJ DOOR MINSTENS VIER 
Mt … Á B, KOGELS GERAAKT. EN TOCH DRONG 
NIET EÉN DOOR ZIJN HUID. 


U BENT DUIDE- 
LIJK DEEL VAN DEZE... 
AZRAEL ZAAK. U KLINT 

NUTTIGE INFORMATIE 
HEBBEN. 








DE KOGELVRIJE 
VEST... WAS NIET GE- 
NOEG... OM DE PANTSER 
DOORBORENDE KOGELS 
TE STOPPEN. MAAR HET 
VEST WAS OPGE- 


GELUK? PAH! 
HIJ IS AZRAEL! 
DE HEILIGE PUMAS 
BESCHERMDE HEM! 


) De VERSCHILLENDE 
WOENNEN: LAGEN TUSSEN HET 
WAPEN EN MEZELF. DAT 
WAS VOLDOENDE. 


ZIJN 
TIJD WAS, 


hé. GEKOMEN. JIJ BENT BRUCE 


WAYNE, DE GOTHAM CITY 
MILJONAIR. OF 15 HET 
MIL JARDAIR? 


DAT LEERDE IK 
UIT DE PAPIEREN DIE 
JE BĲ HEBT. 


TWEE DAGEN 
GELEDEN VOND IK MIJN 
WARE ROEPING. IK BEN DE 
DIENAAR VAN MIJN HEER BIS, 
WIENS UITRUSTING IK NL 
MAG DRAGEN. 


a ux 


JIJ BENT OOK 
BATMAN. DAT LEERDE 
IK UIT DE KLEREN DIE JE 
ONDER JE STRAAT- 
PLLINJE DRAAGT. 


EN JIJ BENT 
LeHAH... WAPEN- 
HANDELAAR EN 
MOORDENAAR 
JUIST. 
MAAR SLECHTS 
DEELS JUIST. 


DE HEILIGE 
DPUMAS DEED LUIZIG 
WERK TOEN HIJ MIJN 
VADER BESCHERMDE, 





IK VERONDERSTEL WAAROM LEEF IK NOG? 
DAT HET JE EEN WAAROM MAAKTE JE ME IN 
GROTE KICK GEEFT. HET HOSPITAAL NIET AF? 


IK HEB JE NODIG. JE GELD, WEES DAAR NIET ZO ZEKER VAN. ì \ 


VOOR JIJ EN IK KLAAR ZIJN, GA JE ER 
, IK BEN NIET ERG SPRAAKZAAM. 
ME ALLES VERTELLEN WAT IK MOET EN ALS JE AAN MILJARDEN DENKT, 


WETEN OM DE CONTROLE OVER 
ZOU JE WAT ONTGOOCHELD 
JE FORTUIN TE KRIJGEN. KUNNEN ZIJN. 


DAT IS 
WAAROM BRLICE 
WAYNE LEEFT. 


…… GEEN AFGESTU- 
DEERD DOKTER, MAAR IK HEB 
UITGEBREIDE ERVARING IN 
MEDISCHE ZAKEN EN... 


…… IK HEB NOG NOOIT ZO EEN 
SNEL HERSTEL GEZIEN. MENEER 
BRUCE'S HERSTELLENDE VERMOGENS 
ZIJN FORMIDABEL, MAAR DE UWE 
ZETTEN HEM IN DE 
SCHADUW. 


IK VERONDER- 
| STEL DAT HET 15 WAT 
NOMOZ HET & SYSTEEM > 
NOEMT. MIJN VADER HYP- 
NOTISEERDE ME EN... 














WE HEBBEN DRIN- 
GENDER ZAKEN TE 
BESPREKEN. 


WAAROM 
ZOUDEN WE 
JOU... hé. 
NIET DODEN? 


HEM DODEN? 
JE BEDOELT... VER- 
MOORDEN? 





HIG 
WOOD LOL 
Si 11, 


HIJ 15 ONZE 
VRIEND GEWEEST, 
HIJ HIELP ME TOEN 

IK NEERGESCHO- 

TEN WERD. 


HERKEN JE HEM NIET? 
DE DEMON. DE VIJAND... 


DAAR BEN IK NIET 
ZEKER VAN... OVER DAT 
DEMON OF VIJAND 
ZIJN. 


NIET ALS 
GEHOORZAMEN 
BETEKENT JOL 
IEMAND TE LATEN 
KWAAD DOEN DIE 
DUIDELIJK ERG 
FATSOENLIJK 


JE LEERDE GEEN 
RESPECT VOOR JE 
OUDEREN. JE LEERDE 
JE MOND NIET HOUDEN! 
JE LEERDE GEEN... hé 
GEHOORZAAMHEID! 


LAAT ME OP 
ZIJN EIGEN BELANG 
BEROEP DOEN. IN ÉÉN 
WOORD, IK KAN U 
HELPEN. 


ZOALS IK AL 
EERDER ZEI, ZIJN 
WE ALLEN BETROKKEN 
IN DEZE AZRAEL ZAAK. 
U EN MENEER BLICE 
EN IK ACHTERVOLGEN 
EEN MAN, BEKEND 
ALS LeHAH. 


HOEWEL IK NET 
ZO MIN DETECTIVE ALS 
DOKTER BEN... 


Ol 
TE 
OPL) re, 
(iks 
Ó 


1e 


HIJ WAS IN DE BERGEN MET 


IK BEN Ul ERG 
DANKBAAR VOOR UW 
BEZORGDHEID, JONGEMAN. 
MAAR UW GEZEL LIJKT ME NIET 
VATBAAR VOOR MENSELIJKE 
OVERWEGINGEN 


…… HAD IK HET 
VOORRECHT DE GROOTSTE 
MENSENJAGER DIE OOIT LEEFDE, 
AAN HET WERK TE ZIEN... 





BIS. IN HET 
HOSPITAAL ZAG IK 
DAT... LeHAH NU 
SAMENWERKT MET 
DE. Hé... DEMON 
BIS. WE ZOEKEN 
BIS NU. 


JUIST. ZOALS 
IK AL ZEI, WAS IK 
GETUIGE VAN ZIJN GE- 
den, gn 
gd STELLEN ERAAN 
MOETEN ZIJN OM NIET ENIGE E DAN GA JE TE BEGINNEN? 
KENNIS VAN ZIJN TECH- 5 N ONS HELPEN Ô 
NIEKEN TE HEBBEN LeHAH TE 
OPGESTOKEN. VINDEN. 


LeHAH! 
JE BENT GEKO- 
MEN. 


IK ZELDAT _\ 
IK DAT GING DOEN. | 
KOM BINNEN. 


IK HEB MET NIEMAND GE- HET MAAKT DE TAAK 
SPROKEN, ZOALS JE VROEG. DIE IK VOOR MIJN HEER 
MAAR IEMAND DIE BEWEERT BIS DOE ZOVEEL … 

NOMOZ TE ZIJN, BELDE. 














PEASE 
PORRIDGE IN 
DE POT. 


PEASE PEASE 
PORRIDGE PORRIDGE 
WARM. KOUD, 


IS HIJ BI 
BEWUSTZIJN? WAAROM BEANT- 
WOORDT HIJ DAN MIJN 
VRAGEN NIET? WAAROM 
KLETST HIJ ONZIN? 


GEEF HEM 
MEER. VERHOOG 
DE DOSIS, 


JA, GEDRO- 
GEERD, MAAR BĲ 

BEWUSTZIJN. IK KAN NIET. 

HET KAN HEM DODEN. 
OF ZIJN GEEST COMPLEET 


VERNIETIGEN. 


IK WEET NIET. _N 
HIJ BIEDT WEERSTAND 
OP EEN OF ANDERE 
MANIER. 


BEN JE IK ZOU 
ZEKER DAT HIJ HEM GRAAG 
MENSELIJK I5, ì ONTLEDEN. 


LeHAH? | 






| MISSCHIEN 
| KOMT DAT, 
DOKTER: 





WE GEBRUIKEN | NATUUR- 
DE NIEUWSTE PROCEDURES, | LIJK IS HIJ 
EEN SERUM, ZO GEHEIM DAT |j DAT. 
ZELFS DE REGERINGEN ER 
NIETS VAN WETEN, 








ICKA BICKA 
SODA CRACKER. 


IK DENK NIET DAT IK DEGENE 
ZAL ZIJN DIE « AF > IS, WAYNE, 


BDA 
REKE UIT. UIT ALS EEN 
SD _ STOMPIE KAARS. 


DAT IS JE LOT, 


Nd 


HIJ 15 NOG 
STEEDS ONDER JE KUNT GAAN, 
INVLOED? DOKTER. MAAR 
BLIJF PARAAT, 


HET BEGINT 
TE MINDEREN. 


JE VERTONING 
WAS VERBLUFFEND. 
HOE KUN JE HET 
KRACHTIGSTE 
SERLM 
DAT OOIT 
ONTWORPEN 
WERD, WEER- 
STAAN? 


ALLE MAN- 
NEN DIE TABAK 
PRUIMEN. 


TT 
oe 


GEVOLG VAN, 
VERKWISTE JEUGD. 
TERWIJL ANDERE 
JONGENS... ACHTER 
DE MEISJES ZATEN EN 
NAAR ROCK AND ROLL 
LUISTERDEN. … 


… LEERDE IK 
ZELFBEHEERSING. 
VAN RAAR LIITZIENDE, 
OLDE KERELS IN VER 
AFGELEGEN GEBIEDEN. 


KLINKENDE 
NAMEN, 








MISSCHIEN MOET JE VERGETEN WAT JE 
VAN ZE LEERDE. ALS IK ERVAN OVERTUIGD RAAK 
DAT JE ME NIETS GAAT ZEGGEN. 15 ER GEEN 
REDEN JOU NOG IN LEVEN TE HOUDEN. 


/ IK WORD 
ONGEDULDIG, MR. 
BRUCE WAYNE. 


rsr en, IS HIJ 
Y | DE HEER 
BORGERON le DIE U GISTEREN 


WERD VERMOORD? PROBEERDE TE 
BELLEN? 


HET 
WERD ZE 
DUIDELIJK 
GEZEGD DAT 
NIET TE DOEN. 
DOOR ONZE TE- 
GENSTANDER 
ALLICHT. 


HEM EN AL 
DE REST. 


ZE WEIGERDEN 
MET ME TE PRA- 
TEN, DE DWAZEN. 


WAT KLINNEN DT OP MOMENTEN ALS 
WE DOEN, MR, Sj PA DEZE GAAT MENEER BRUCE 
PENNYWORTH? rf OVER TOT DIRECTE ACTIE. HIJ WES 
ZOU EEN CONFRONTATIE MET # 
DE VIJAND FORCEREN. 


MAAR MISSCHIEN 
KUNNEN WE HET RA- 
DEN. IK DENK. 


PAH! WE WETEN 
NIET WAAR LeHAH Is! 
WAAR HIJ ZAL ZIJN. 





WAT ZEI U, 
AZRAEL DENKT JONGEMAN? 
NIET. AZRAEL … / De 
hé... STRAFT. 


MIS- 
SCHIEN 
DOET DEZE 
AZRAEL 
BEIDE. 


SCHITTEREND 

IDEE. GEWOON 

SCHITTEREND. 

A MENEER BRUCE 
WAARDIG. 


LeHAH DOODDE ZIJN EERSTE SLACHTOF- 
FER IN GENEVE EN ZIJN TWEEDE IN CALAIS. 
HIJ LIJKT IN WESTELIJKE RICHTING 

DOOR ELIROPA TE GAAN. 5 


NOMOZ,.. WAAR 
WOONT HET VOLGENDE 
LID VAN DE ORDE VAN DE 
HEILIGE DUMAS? ‚a 


IK BEDOEL 
HET VOLGENDE 
IN HET WESTEN. 

LEEFT ER IEMAND 
IN ENGELAND? 


LeHAH? 

RIJD DOOR, 
SIR. MR. HARCOURT 
VERWACHT U IN 
DE SERRE. 





KNAPPE 
VENT, HÉ? 


ZIJN 
ZE DAT NIET 
ALLEN? 


WEL, IK MAAK 
DE RONDE VAN HET 
DOMEIN. ZIEN HOE DE 
ANDERE KERELS 
HET STELLEN. 


ALTIJD LEUK 
EEN MEDEBROEDER HAALDE ZES KE- 
VAN DE HEILIGE PUMAS RELS UIT HET DORP, 
GAF ZE WAPENS, ZEI ZE 


TE ZIEN, WAT IS AL DIE 
GEHEIMZINNIG- 7 IEDEREEN BUITEN TE HOU- 
HEID NU? ke / DEN BEHALVE JOU. NAM ff 
D OOK GEEN TELEFOONS. 


HEB JE AL DE 
VOORZORGEN GENO- 
MEN DIE IK JE AAN- 


san DEE … BETREFT, 
DEN VAN MIJN / ed 
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DENNIS O'NEIL * tekst 
JOE QUESADA © tekeningen 
KEVIN NOWLAN © inkt 


14 Batman bedacht door BOB KANE 


JIJ DAAR! 
GEEN STAP 
VERDER! 


HET WERD NET SCHEMER OP HET 
ENGELSE PLATTELAND TOEN WE 
HARCOURTS DOMEIN BINNEN RE- 
DEN... WE ZAGEN EEN LIMOUSINE 
BĲ DE SERRE DLS STOPTEN WE 
DAAR. AZRAEL WAS NET UIT ONZE 
HULIRALUTO TOEN. … 


a 
eN 
Hi 
tf A | 

4 
H It sl 
15 
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HARCOURT HAD DUIDELIJK 
EEN SECURITY TEAM EN DAT 
WILDE MET ONS KENNISMAKEN. 


IV 
7 daan 


pr 





MAAR DE BEESTEN. … 
DAT WAS EEN HEEL AN- 
DERE, PIJNLIJKER ZAAK. 





HOORDE JE ME, 
MAKKER? IK ZEI AD Dn 
GEEN BEWEGING... NN 


$, D, 
wid MISSCHIEN KLINNEN ENNE ZONE PR OM 
WE DEZE LUIBETER WAT PIRAAT Y 
A UITLEG GEVEN. lx AE 
== N md ee 97 MID 
N AZRAEL \ AEON 
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OP DAT MOMENT KWAMEN 
DE OVERIGE SECURITY 
AGENTEN ERAAN, VIJF 
STEVIGE PLATTELANDSKE- 
RELS EN NOG EEN HOND. 


DE AVONDBRIES DIE 
OVER HET GAZON WAAIDE, 
VOERDE DE GELIR VAN 
BLOED MET ZICH MEE. 





ZIJN TĲD OM 
el NEERGEMAAID 
TE WORDEN. 


Sn / & 
L& 
ee \» > 
NO 
ee AA 
GEKEELD 
ALS VERVLOEKTE 
VARKENS. 
\ 
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RE 


DAT ZIJN 
ONSCHULDIGE 
MENSEN! 


NIEMAND I5 
ONSCHULDIG. 


HIJ EINDIGDE HET WAS MOEILIJK TE GELOVEN DAT 
ZIJN BLOEDBAD. DE BRAVE, BEDEESDE JONGEN DIE IK 
DAT PAK ZAG AANTREKKEN, DIT DEED. 
\ , f PL == 
5 AN. ir MEM 
/ A 


IETS TROK TOEN 
ZIJN AANDACHT. 
EEN BEWEGING 
ACHTER DE PANE- 
LEN VAN DE SERRE, 


WAT WERD 
HIJ ACHTER DAT 
MASKER? 





TEMAND ANDERS IN DAT 
KOSTUUM ZIEN, MAAKTE 
ME ZIEK VAN ANGST. 


5 LATER ZOLIDEN WE VERNEMEN DAT HET 
LeHAH WAS... DE MAN DIE WE NAZATEN... 
DIE DE OUDE HARCOURT HAD VERMOORD. 
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…… MAAR EVEN LATER, BĲ 
WAT OVERBLEEF VAN DE 
ARME HARCOURT. 
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WE ZAGEN DE LIMOUSINE 
| DE WEG OP RAZEN EN DAT... 
| u sl 
| â 
HE: 
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…… WAS HET EINDE, 

KUNT U ZICH IETS VAN 

HET GEBEURDE HER- 
INNEREN? 


DE DOORSNEE LEEK 
ZOU DAAROVER ENIG ME- 
NINGSVERSCHIL KLIN- 
NEN HEBBEN. 


A 


Va 
WAT ZE MET 
STe: UW GEEST DEDEN WAS 
EN NIETS DUIDELIJK. 
ie INGEWIKKELD... EN ON- 
HET IS ALSOF IK DE HERIN VERGEEELIJK 
NERINGEN VAN IEMAND a p il PAH...! WAT ZE MET 
ANDERS HEB. lee _ HEM DEDEN, STELT HEM 
A Un IN STAAT DE... hé. ORDE 
N | VAN DE HEILIGE PUMAS 
TE DIENEN. EEN GROTER 
VOORRECHT BESTAAT NIET. 











JE HEBT EEN 
HOGE ROEPING. 
DIE JE ONTEERDE! 


HEEL EVEN MAAR! 
DE JONGEN WAS ALLEEN 
FATSOENLIJK... 


JE STOND JE... hé. 
VIJAND TOE TE VLLICH- 
TEN TERWIJL JE BĲ p \ MENSELIJK. 
HARCOURT STOPTE. DE ARME DROMMEL 
WAS STERVENDE, 


AZRAEL 15 HET 
s d WERKTUIG VAN DE 
AZRAEL [5 SS \ RECHTVAARDIGE 
NIET FAT- Í = EN EN ne WREEDHEID! 
SOENLIJK. î 3 


AZRAEL 
5 NIET 
MENSELIJK! 


KLUINNEN WE AZRAEL 
VERGETEN TOT WE MR. 
WAYNE VINDEN? 


UITSTE- 
KEND VOORSTEL, 
JONGEN. 


WAT HADDEN WE BESLOTEN... 
LeHAH REISDE WESTELIJK 
VANLIIT ZWITSERLAND EN 

DOODDE DE LEDEN VAN 
JE ORDE OP GEOGRA- 
FISCHE VOLGORDE. 





WE ZIJN 
IN GROOT- BRITTANNIË, 
DUS ALS HIJ VERDER NAAR HET 
WESTEN GAAT, ZOLI ZIJN VOL- d DUS MOETEN 
GENDE SLACHTOFFER. Â WE NAAR HET ZUIDEN 
ee OF HET HELE CONTINENT 
OVERSLAAN. 


WIE VAN JULLIE 
WOONT TEN WESTEN 
VAN HIER? 


DRIE IN 
ZUID-AMERIKA. 
DRIE IN HAWAÏ, 


TEXAS? 


ER IS ZO 
NIEMAND, 





STA ME TOE, IK HERINNER ME DUIDELIJK EEN TEXAS \ 
LOCATIE OP DE LIJST VAN MENSEN DIE JE SATELLIETVERBINDIN- 
GEN ONTVANGEN. MENEER BRUCE KREEG DIE TOEN HIJ. … 4 


… ERIS ZO 
NIEMAND! 





EN LeHAH ZELF? 


ZIJN 
HOOFDKWAR- 
TIER I5 IN NOORD- 
AMERIKA. HEEFT HIJ 
EIGENDOM IN 
TEXAS? 


OLIERAFFI- 
NADERIJ BĲ 
HOUSTON. 





MOOI OPTREKJE, 
LeHAH. WIE IS JE 
INRICHTER …. 














WE ZITTEN ONDER 
EEN OLIERAFFINADERIJ DIE 
IK BEZIT, ZE IS MOMENTEEL 
NIET IN WERKING. EEN SLACHT- 
OFFER VAN DE WAANZINNIGE, 
ECONOMISCHE POLITIEK 
VAN JOUW LAND... 


…… MAAR HET DIENT 
NOG ALS OPSLAGPLAATS, 
DE AMERIKAANSE LEIDERS ZUL- 
LEN UITEINDELIJK VERSTANDIG 
WORDEN EN IK ZAL OPNIEUW 
PROFITEREN VAN WAT 
IN DEZE 


IS DAT EEN 
MARKTAAN- 
DELENTIP VAN 
JE BAAS, DE 























NEE! HET IS 
DE PLICHT VAN ZIJN 
VOLGELINGEN VERWARRING 
EN ONENIGHEID TE ZAAIEN. 
DOOR DEZE KLEREN 
TE DRAGEN. 


… HEB IK DAT 
BEREIKT. 





MISSCHIEN. MAAR IK MOET DEMON? 
JE TROUW IN VRAAG STELLEN. d 
IK ZOU ME AFVRAGEN OF 
JE DE DEMON DIE IK DIEN NIET 
VERKIEST IN PLAATS VAN BIS, 





























SPOT NIET 
MET MIJN HEER 
EN MEESTER. 





WEET JE, 

ALS IK HEM WAS. … 
JE HEER EN MEESTER 
BEDOEL IK... ZOU IK 
NIET GELUKKIG MET 
JOU ZIJN. 


HET LIJKT ME 
DAT JE HEM... 


… ONTEERD DOOR HET 
PAK AAN TE TREKKEN DAT 
JE NL DRAAGT. 


=-SOMMIGE ZLILLEN 
ZEGGEN DAT IK ER Al 
EEN SINDS MIJN ACHT- 
STE JAAR VOLG. 

















NOG NIET. 
MAAR DAT ZUL JE. 
JE ZULT ME DE 
SCHANDE VAN HET 
PAK HELPEN GOED- 
MAKEN. 


JE ZEGT 
DAT OM M 
IN DE WAR 


BRENGEN. 


BETEKENT 
DAT, DAT IK 
NU BIS DIEN? 


ALS Al 
JE GEÏNIGE 
DRUGS ME 
NIET AAN DE 
PRAAT KRE- 

A} | GEN, DENK JE 
iü Dad | DAT LEKKER 
aasde g OUDERWETSE 
Kors FOLTERING IETS 
ZAL DOEN? 


ly, 








IK BEN NIET 
LANGER GEÏNTERES- 
SEERD IN JE GEHEIMP 
JES. IK BEN GEÏNTE- 
RESSEERD IN... 


MISSCHIEN ZAL 
DAT OFFER MIJN HEER 
DEMON BIS OVERTUIGEN 
ME TE VERGEVEN. 








IK GAF JE EEN 
VOORPROEFJE VAN DE KO- 
MENDE FOLTERINGEN. IK LAAT 
JE EEN TIJDJE BEZINNEN OVER 
DE VEEL GROTERE PIJN DIE 


MIJN KLEINE 
JE TE WACHTEN HERGEN- 


SPELLETJE... 


ZIET ER 
VERLATEN UIT. 


MISSCHIEN. MAAR 
DE MAN OP DE LLUICHTHAVEN 
ZEI DAT LeHAH'S VLIEGTUIG EEN 
PAAR UREN GELEDEN LANDDE, 
DUS KWAM HIJ ALLICHT 
HIERHEEN. 


NET WAT WE NIET 


NODIG HEBBEN. … VOOR WU HET 


MASKER OPZET, JON- 
GEN... VRAAG IK U WAT IN 
TE HOUDEN. GEEN BLOED- 

BADEN MEER. 


WANNEER IK. … 

HEM BEN... WANNEER 
HIJ DE CONTROLE OVER 
ME NEEMT, HEB IK GEEN 

WIL... TK DOE GE- 


te 1 SA 
SAKE SS 
Meret rl Vk it 
GO SCN tete Wets % 
DS da id 
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ve SY 
NOG EEN DING Ng d - IK... WEET NIET. SN 
DAT IK U WILDE NN! en Gd 


NS IK VERGAT DIE. 


IK VERGAT IE 
WIE IK BEN. | 


iN 
: _—_sd\ J | ie 


Dn 
SN 


LN WE... hé 
en GA IS VERSPILLEN (| 


HET LEIDT NAAR EEN 
ONDERGRONDSE GARAGE. 


DE VRAAG IS 
HOE DOEN WE OPEN? 
HET STAAL IS TE DIK VOOR HET 
VLAMMENDE ZWAARD VAN 
DE JONGEN. 














…… EN IK DENK DAT HET HET IS NIET TE KRAKEN, 
EEN ELEKTRISCH SLOT IS. TENZIJ BI EEN STROOMON- 
HET LIJKT OP DAT WAT WE OP DERBREKING, WAT JAMMER 
WAYNE MANOR HEBBEN. GENOEG WEL VAKER GE- 
4 BEURT IN GOTHAM. 


WE VRAGEN DE HELIGE || = 
DUMAS OM RAAD. \ 
MiSS 


TRE ue 


BETER EEN Ml- 
RAKEL VRAGEN. 


GILLEN. 


RS 





NIET IN 
DEZE 
WERELD. 





DAN SNIJD IK 
JE HART ERUIT. OFFER 
HET AAN MIJN HEER 
DEMON BIS. 


EN ALS HIJ HET 
WEIGERT? WAT DAN? 
TERUGZETTEN? 

















k hé. 
ì _ VERHOORD, 


| DE HELIGE 
_ PUMAS HEEFT 
ONS, … 


HET 
GAAT OPEN! 
ER MOET EEN 
STROOMON- 
DERBREKING 
ZIJN 
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MISSCHIEN WIL 
BIS JE DAARMEE 
IETS ZEGGEN. 
LICHTEN UIT... WAT 
ZOU DAT KLINNEN 
BETEKENEN? 





HET BE- 
TEKENT NIET: 
VERDORIE! 


ZIE JE? 
HET 15 TERUG 
AAN EN. 


…… NU LAAT 
IK JE BLOED 
VLOEIEN! 


ANNM 


De 
7 


WAT MOEITE OM 
JE FOLTERTUIG VAST TE 
HOUDEN? MISSCHIEN ALS 
JE HET AAN JE VINGERS 
VAST BINDT? 


MET EEN 
NN ROZE LINTJE 
MISSCHIEN? 


IK HEB HET 
MES NIET NODIG, 
HOEF NIET … 
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a 
JONGEN, KUNT d KOM! ONS 


U NIETS DOEN.? MENEER AZRAEL REDT WERK I5 HIER 


NL KIJKEN NIET! AZRAEL, 


B » BRUCE 15. ) 
WE HOE DE 9 \ E ‚ KLAAR! 
GODDELOZE Li . hé. WREEKT! 
hé. BRANDT. : Pe 


Uy, 
( 


… GEVANGEN! © 


KUNT U HEM 
NIET REDDEN? 














ZWAK. 
PRUGS, … 
GEBREK AA 


MIJN PAK, 
HET IS 
VUURVAST. 





_ 











JA... JA, 
JONGEN. 


Vn, 
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he, 


gp a \ N í 


5 dj 














VOEL JE DAT? 

DE GROND BEGINT TE 
SCHUDDEN... VOORRAAD- 
TANKS ONDER ONS 
ONTPLOFFEN. … 


BIS 
MIJN HEER 
DEMON. … 








… DE HELE PLEK 
GAAT EEN VULRPOEL 
WORDEN. … 








JE WAS ONGEHOORZAAM! 
JE ONTEERDE JE OPDRACHT 
ALS ENGEL VAN DE WRAAK! 


MIJN NAAM IS 
JEAN PAUL VALLEY, 
DAT WAS OOK DE NAAM 
VAN MIJN VADER, 
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DENNIS O'NEIL 


Zijn best bekende werken zijn Green 
Lantern/Green Arrow en Batman 
met Neal Adams, The Shadow met 
Mike Kaluta en The Question met 
Denys Cowan, die allen geloofd 
werden voor hun gesofisticeerde 
(voor die tijd, de jaren 70) verhalen 
die het artistieke potentieel van de 
elerel Salie Hia dl ols Wie F- Talfe MV/=4 dB Ta ale WVAN 
redacteur is hij vooral bekend voor 
de redactie van diverse Batman titels. 
Momenteel zit hij in de bestuurraad 
van de liefdadigheidsinstelling A 
Conmmitment To Our Roots, 


Zijn Batman van de jaren 70 is zijn 
best bekende prestatie, waar hij 
Ici dfele f=F- Lal af=t- dte [<Welo)al XIc Hele dje gon |e) 
van het personage, na een periode 
van strijdlustigheid in de late Gouden- 
Migelciel<Welgelav4<ieMf= | \alm\Zc In Wel: Weloln allein 


Hij wilde vooral Batmans detecti- 
vekwaliteiten benadrukken. Deze 
grimmiger en meer gesofisticeerde 
Dark Knight en nieuwe schurken als 
Ra's Al Ghul brachten Batman terug 
uit de vergetelheid van de popcul- 
tuur. Zijn werk zou invloed hebben 
op latere incarnaties van Batman, van 
Batman, The Dark Knight Returns 
door Frank Miller tot de film Batman 
Begins uit 2005. 
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Quesada begon zijn artistieke 
loopbaan in de vroege jaren 90. Zijn 
eerste bekende werken waren voor 
Valiant Comics waar hij potloodwerk 
maakte voor Ninjak en andere. 
Later werkte hij aan een hele hoop 
boeken voor DC Comics en Marvel 
Comics, voor hij zijn eigen bedrijf 
oprichtte, Event Comics, waar hij zijn 
eigen figuur publiceerde, Ash, een 
brandweerman met supermachten. 
Uiteindelijk ging Event Comics een 
contract aan om strips te maken voor 
Marvel Comics, de Marvel Knights 
el<TarT= [a ale MN Drolo] dl al<\4ksie lele < Isik \/= [a Mel =v4< 
reeks ging Joe Quesada uiteindelijk 
een meer redactionele rol spelen bij 
Marvel en werd hij hoofdredacteur 
van Marvel Comics in 2000. 


Hij zit ook in de bestuurraad van de 
strip-liefdadigheid A Commitment To 
Our Roots. 
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Batman: Sword of Azrael schetst de 
oorsprong van Jean Paul Valley als Azrael, 
de beul van de geheime Orde van de Heilige 
Dumas, een genootschap dat teruggaat tot 
de tijd voor de kruistochten. Wanneer deze 
met kogels doorzeefde engel des doods in 
een parade te Gotham valt, wordt Batman 
meegesleurd in het mysterie van Azrael. Het 
lokt hem mee in een zoektocht die zowel 
Batman als de jonge Azrael naar Europa 
brengt waar ze de systematische afslachting 
van de leden van de Orde van de Heilige 
Dumas onderzoeken. 
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